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Box Water Drain 
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EX3 Beton bertulang t=5cm 
~plester 1:4 + Aci 


Rabat beton t=5cm 
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Water drain 

min 15cm darf muka tanah (MT) 
Lantai keija 
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Yayasan Rumah Energi 


Biogas Digester - 2 m3 
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